جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية : الكرخ الأولى رمز المدرسة : 078 رقم الصفحة من 1 إلى 9 

/ المدرسة : ثانوية المتميزات - المنصور 

الفرع : إحيائي الدور الأول 2020/219 
| 1 | 102042078001 | آيات سعد مطشر عباس ||| 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | تاجح | 599 | 99.83 
| 2 | 102042078002 _| أيه صادق على حسن ____| صفر |[ م | صفر |[ م | صفر | صفر |[ م | معيد |[ 0 | 0 
| 3 | 102042078003 | اديان محمد خالددايخ | 82 | 92 | 95 | 55 | 82 | 78 | 63 | ناجح | 484 | 80.67 


41 | 102042072004 |اريج عضيد غصوب علوان 220 | 75 | 99 | 89 | 79 | 84 | 77 | 95 | نجع | 503 | 83.83 
| 5 | 102042078005 | اسراء محمد اح عيداهريم22_ | 97 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | تاجج | 596 | 99.33 


| 6 | 1020420780066 _|اسماءوئق قتيهشكر 2 | 88 | 100 | 100 | 97 | 97 | 100 | 96 | تلجع | 582 | 97 
| 7 | 102042078007 | اسيل مجيد يحيى سلمان 200 | 91 | 97 | 96 | صفر | صفر | 100 | 92 | مع | 0 | 0 
8 | 102042072008 _الاءمزنجميلزمصن 0 | 78 | 96 | 96 | 67 | 84 | 79 | 74 | تج | 500 | 83.33 
| 9 | 102042078009 |الهامحسين قرهودمكي 20060 | 82 | 94 | صفر | 73 | 88 | 80 | 61 | معد | 0 | 0 
10١‏ | 102042078010 |اليناحين علياحمد 2200002 | 97 | 100 | 94 | 92 | 94 | 100 | 100 | ge‏ | 577 | 96.17 
1117| 102042078011 |امقي طاهركريم محمد 2000 | ام | 90 | م | صفر | 33 | م | 40 | معد | 0 | 0 
121 | 102042078012 | مته ابراھيم جويد درد 000 | 97 | 98 | 98 | 98 | 96 | 91 | 97 | ge‏ | 574 | 95.67 
131 | 102042078013 |امندسيدعيديص 2 | 90 | 100 | 97 | 94 | 77 | 96 | 98 | جع | 554 | 92.33 


141 | 102042078014 |اسنمصودمرزه زوق | 93 | 97 | 97 | 89 | 63 | 98 | 87 | ناهم | 557 | 92.83 
| 15 | 102042078015 | امنهناهض ساجد مصطقى_ | 68 | 95 | 89 | 50 | 50 | 65 | 50 | نجع | 397 | 66.17 





16 | 102042078016 | امنه نزار محمود دود | 91 | 95 | 100 | 89 | 82 | 89 | 94 | ناج | 546 | 91 
17 | 102042078017 _| امنيه قيس قاسم حرز__ | 87_ | 92 | 82 | صفر | م | 78 | 82 | معيد |[ 0 | 0 
18 | 102042078018 | انهار فلاح الدين جاسم حمادي____ | 88_ | 97 | 100 | صفر | 95 | 94 | 90 | معد | 0 | 0 
| 19 | 102042078019 _| ايمان مؤيد مهدي حسين_| 1 | 94 | 100 | 100 | 84 | 93 | 100 | 86 | ناج | 571 | 95.17 
| 20 | 102042078020 _| ايه حارث حسن حنون || 96 | 98 | 94 | 100 | 91 | 100 | 88 | ناجج | 579 | 96.50 
| 21 | 102042078021 _| ايه درید رشيد سلما | 98 | 100 | 100 | 89 | 90 | 100 | 100 | ناجج | 577 | 96.17 
22 | 102042078022 _| ايه رضوان احمد ياسين 1 | 98 | 100 | 98 | 93 | 89 | 98 | 91 | ناج | 576 | 96 
4070|22 | سای مصد لی ع___ | 2_| 100 |97 |95 | T1 | ce | 99 | o0 eê‏ 95.17 
24 102042076024 _| ايه ساب عطشان مريوج ____ | 94 | 95 | 71 86 1090 | 55 | ا9 لجع اث ا 88.50 
25 102045 ايه ليث عبد الاله كامل صفر 57 33 0 0 


مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





| قم الصفحة مر‎ ٠ ز المدرسة‎ ١ 

9 رمز المدر 078 رقم من 2 إلى‎ r 
المدرسة: ثانوية المتميزات - المنصور‎ 

اله : إحيائ 

لفرع : إحيائي الدور الأول 2020/019 





| 26 | 102042078026 | ايه محمد عبد الرضا راهيم ____| 92 | 100 | 100 | 95 | 88 | 98 | 98 | ج | 573 | 95.50 


| 27 | 102042078027 | بنازاحمدمحموداحمد | 92 | 98 | 85 | 91 | 99 | 95 | 97 | ناجج | 560 | 93.33 
| 28 | 102042078028 _| بنين منذر عباس محمد 1 |[ 94 | 100 | 82 | 92 | 80 | 95 | 98 | ناج | 543 | 90.50 
| 29 | 102042078029 _| تأميل زياد جميل كيطان <<< | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | نئاجع | 598 | 99.67 
| 30 | 102042078030 __| تبارك ابراهيم عبد العزيز رمضان__ | 96 | 100 | 88 | 85 | 78 | 89 | 85 | ناج | 536 | 89.33 
| 31 | 102042078031 _| تبارك الرحمن لؤي محمد خضير__ | 87 | 96 | 86 | 80 | 86 | 86 | 70 | ناج | 521 | 86.83 
| 32 | 102042078032 _| تبارك صباح حسن ماشاف | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | ناجج | 597 | 99.50 
33 | 102042078033 _| تبارك عماد خليل شفيق |1000 | م | 98 | م | 98 | 88 | صفر | 50 | معد |[ 0 | 0 

| 34 |_102042078034_| تبارك مهدي صالح مهدي__ | 83 | 91 | 79 | 78 | 88 | 84 | 64 | ناجج | 503 | 83.83 
| 35 | 102042078035 _| تبارك مهند عنان حسين | 96 | 96 | 99 | 87 | 89 | 100 | 98 | ناج | 567 | 94.50 
| 36 | 102042078036 _| تبارك نضار عبد الاله محسن_1_ |[ 86 | 91 | 95 | 89 | 99 | 100 | 92 | ناج | 560 | 93.33 
37 ]| 102042078037 _| تبارك هدير حميدمحمود | 95 | 98 | 99 | 95 | 95 | 100 | 100 | نجع | 582 | 97 

| 38 | _102042078038_| تقى طلال هناء نوري |[ 98 | 99 | 98 | 89 | 100 | 97 | 96 | ناج | 581 | 96.83 
| 39 | 102042078039 | تماره ثائر اسامه حسن 1 |[ 89 | 91 | 82 | 73 | 68 | 79 | 74 | ناجج | 482 | 80.33 
| 40 | 102042078040 _| تماره صارم عماد تكليف | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | ناج | 596 | 99.33 
| 41 | 102042078041 _| جمانه نبيل محمد عواد | 96 | 100 | 98 | 94 | 92 | 94 | 100 | ناجع | 574 | 95.67 
| 42 | 102042078042 | جنات عبد الكريم خزعل حسون|_ | 94 | 99 | 92 | 96 | 88 | 96 | 91 | ناج | 565 | 94.17 
| 43 | __102042078043 | جنه اكرم على سمير || 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | تاج | 596 | 99.33 
44 | 102042078044 | حسناء محمد هذال سياهي 1 | 86_ | م | م | مإ م | م | م | معد | 0 | 0 

| 45 | _102042078045_ | حوراء هيثم كاظم خشين | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ناج | 599 | 99.83 
| 46 | 102042078046 | خديجه عادل حسن جاسم _____| م_ | 99 | صفر | 96 | م | 75 | 80 | معيد |[ 0 | 0 

| 47 | 102042078047 _| داليا سمير فائق عباس <<< | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ناج | 598 | 99.67 
48 | 102042078048 _| داليا معن ابراهم يوسف | 95 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | ناججع | 594 | 99 

49 | 102042078049 | داليا وليد عبد الواحد اسعد__ | 96_ | 98 | صفر | 93 | 98 | صفر | 98 | معد | 0 | 0 

50 0 إدانيه احمد اسماعيل ابراهيم 98 100 100 | 100 95 100 56 ناجح 3 | 98.83 





مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية : الكرخ الأولى رمز المدرسة : 078 رقم الصفحة من 3 إلى 9 

1 المدرسة : ثانوية المتميزات - المنصور 

الفرع : إحيائي الدور 2 ا 
E‏ ا E‏ 98.50 
52 | 102042078052 __| دانيه غير حرب رفيق || 82 | 89 | 69 | م | 60 | 52 | 65 | معيد |[ 0 | 0 
53 | 102042078053 __| دانيه ليث محمد علي حسن || 98 | 100 | 100 | 100 | صفر | 100 | 100 | معيد |[ 0 | 0 
| 54 | 102042078054 | در حمدي محمد سيف الدين حمدي _ |[ 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | تاجح | 598 | 99.67 
| 55 | 102042078055 |دنيا على كاظم جاسم || 95 | 98 | 95 | 100 | 100 | 100 | 80 | ناجع | 588 | 98 
| 56 | 102042078056_| ديار منقذ جهد مجيد|||__ | 95 | 93 | 94 | 100 | 98 | صفر | 59 | معد | 0 | 0 
| 57 | 102042078057 | ديما ثامس محمود جاسم | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | تاجح | 599 | 99.83 
| 58 | 102042078058 |ديمهاوس قيس سعد >< | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | نلجج | 599 | 99.83 
| 59 | 102042078059 | دينا سعدي عباس خليل ||| 95 |10 | 99 | 81 | 96 | 99 | 93 | ناجع | 570 | 95 
| 60 | 102042078060 _| رامارعه حميد اسماعيل | | 97_ | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 88 | نالجع | 594 | 99 
| 61 | 102042078062 | رانيا عبد الواحد حسين علي | 92 | 100 | 100 | 84 | 97 | 100 | 94 | تاجح | 573 | 95.50 
| 62 | 102042078063 | راتيانظم معيل عيدللله 222 | 94 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | نالجع | 591 | 98.50 
| 63 | 102042078064 | رتاج خيل ابراهيم محمود | 81 | 96 | 92 | 56 | 89 | 91 | 75 | ناجع | 505 | 84.17 
64 | 102042078065 _| رحمة فؤاد فيصل صاحب 122211 | 91 | 98 | صفر | 78 | 78 | صفر | 82 | معد | 0 | 0 
| 65 | 102042078066 | رحمه خالد بحر نصر 1111 |[ 81 | 98 | 98 | 96 | 93 | 98 | 79 | ناجع | 564 | 94 
| 66 | 102042078067 _| رفل علي خضير حسون || 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | ناجع | 599 | 99.83 
| 67 | _102042078068 | رقيه حسن جاسم حسن | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 96 | تاجح | 596 | 99.33 
| 68 | 102042078069 | ردقيه رافغ رشيدسليمان || 95 | 98 | 100 | 94 | 100 | 98 | 79 | ناجح | 585 | 97.50 
فح ا 0 اح 9_| 100 | 99_100 _ ا 9_100 ج السك 99.50 
| 70 | 102042078071 | رند علي عبداللەحسن || 97 | 100 | 100 | 97 | 99 | 100 | 98 | تاجح | 593 | 98.83 
71 | 102042078072 _| رند نبيل كاظم عبد الصاحب 02 |[ 74 | 95 | صفر |[ م | 66 | 40 | 69 | معيد |[ 0 | 0 
72 | 102042078073 _| روان رياض سلمان حريش ||| 63 | 91 | 69 | 51 | 50 | 50 | 32 | معيد |[ 0 | 0 
3 | 102042078074 _| روان عمر مجيد جرجيس 0122020 | م | 97 | صفر | 94 | م | صف | 84 | معيد |[ 0 | 0 
| 74 | 102042078075 | ريام اسامه يوسف جار | 96 | 100 | 95 | 99 | 97 | 98 | 78 | ناجح | 585 | 97.50 
75 6 أريام خالد محسوب احمد 99 100 | 100 | 100 | 100 | 100 96 ناجح 9 | 99.83 





مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية : الكرخ الأولى رمز المدرسة : 078 رقم الصفحة من 4 إلى 9 

/ المدرسة : ثانوية المتميزات - المنصور 

الفرع : إحيائي الدور الأول 2020/219 

لمل 2 اسم الطاا لعربية | الانكا 5 | الرياضيات| 7 | ال ) | النتحة | اله المعدا 

| 76 | 102042078077 | زمردحسن مالكيونس ||| 92 | 100 | 98 | 91 | 96 | 91 | 76 | ناجع | 568 | 94.67 
| 77 | 102042078078 | زهراء احمد موفق جواد_ | 99 | 100 | 96 | 99 | 99 | 100 | 90 | تاجح | 593 | 98.83 
| 78 | 102042078079 | زهراء امير صاحب جعفر 222 |[ 99 | 99 | 100 | 98 | 94 | 100 | 98 | تاجح | 590 | 98.33 
| 79 | 102042078080 || زهراء باسل فوزي جميل || 89 | 100 | 100 | 91 | 90 | 100 | 95 | ناجع | 570 | 95 
| 80 | 102042078081 | زهراء باسم جبارناصر || 95 | 98 | 100 | 93 | 100 | 100 | 98 | تاجح | 586 | 97.67 
81 | 102042078082 | زهراء حيدر جوادطه | 99 | 100 | 98 | 97 | 100 | 100 | 92 | ناجع | 594 | 99 
| 82 | 102042078083 | زهراء ستار جاسم حمود | 96 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 97 | ناجع | 592 | 98.67 
| 83 | 102042078084 | زهراء عبد الامير مهدي عبد |[ 95 | 96 | 100 | 94 | 95 | 99 | 54 | تاجح | 579 | 96.50 
| 84 | 102042078085 | زهراء فريد عباس خريبط | 87 | 95 | 99 | 85 | 94 | 90 | 94 | ناجع | 550 | 91.67 
| 85 | 102042078086 | زهراء فلاح عبد الهادي سلمان__ |[ 94 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 90 | تاجح | 590 | 98.33 
86 | 102042078087 _| زهراء محمد جواد عبيد | 94 | 95 | 99 | م | صفر | 100 | 24 | معيد |[ 0 | 0 
| 87 | 102042078088 | زهراء محمد عبد طاهر ||| 95 | 99 | 98 | 100 | 96 | 100 | 97 | ناجع | 588 | 98 


| 88 | __102042078089_ | زهراء محمد عريبي عبود| 1 |[ 82 | 100 | 100 | 97 | 99 | 100 | 96 | ناج | 578 | 96.33 
| 89 | 102042078090 | زهراء مهدي محمد صالح فتاح|_ | 99 | 98 | 100 | 97 | 100 | 100 | 98 | ناجج | 594 | 99 


| 90 | 102042078091 _| زينب احمد صبار موسى 1 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | ناج | 598 | 99.67 
| 91 ]| 102042078092 | زينب اياد عبد الحسين محمود__ | صفر | 91 | 56 | 713 | 53 | 54 | 72 | معد |[ 0 | 0 

| 92 | __102042078093_] زينب دريد طه محمد | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | نئاجع | 596 | 99.33 
| 93 | _102042078094_] زينب سعد محمد حسن | 89 | 95 | 95 | 98 | 98 | 100 | 85 | ناج | 575 | 95.83 
94 | 102042078095 _| زينب صلاح حسن عنيد_ | 85 | 100 | م | 71 | 80 | 82 | 73 | معد | 0 | 0 

| 95 | 102042078096 _| ذينب طارق بدر كمر 00 | 73 | 81 | 72 | 50 | 52 | 67 | 52 | نجع | 395 | 65.83 
| 96 |_102042078097_] زينب عادل حسين جبر 00 | 91 | 95 | 95 | 84 | 85 | 97 | 82 | ناج | 547 | 91.17 


| 97 | _102042078098_] زينب عباس خضير عباس | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | ناج | 599 | 99.83 
98 |_102042078099_| زينب علي حسون عبد علي | 95_ | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | ناججع | 594 | 99 





59 ا الا كل الك ل ا ل‎ 1 CS 
0 0 زینب كاظم زعيل سويد 81 صفر صفر 80 معيد‎ | 1 100 


عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية : الكرخ الأولى رمز المدرسة : 078 رقم الصفحة من 5 إلى 9 
المدرسة : ثانوية المتميزات - المنصور 
الفرع : إحيائي الدور الأول 2020/2019 

|101 | 102042078103 _| زينب مهند هادي بدر || 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ناجع | 599 | 99.83 
|102 | 102042078104 | زينب نافع ناظم مهدي || 94 | 100 | 96 | 97 | 82 | 99 | 92 | ناجع | 568 | 94.67 
103 | 102042078105 _| زينب ياسر علي سليمان ||| 76 | 94 | 89 | صفر | 61 | صفر | 61 | معد | 0 | 0 
104| 102042078106 | زينه طالب هادي عبد_ 002020200 | صفر | 87 | 78 | م | صفر | صفر | 57 | معد | 0 | 0 
| 105 | 102042078107 _| ذينه عبد القادر مصطفى رشيد_|1|_ |[ 94_ | 100 | 100 | 81 | 99 | 100 | 90 | ناجع | 574 | 95.67 
| 106 | 102042078108 _| ذينه عبد الله غافل عبد | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | ناجع | 598 | 99.67 
107 | 102042078109 | زينه عدنان صادق امين ||| 99 | 100 | 96 | صفر | 99 | صفر | 86 | معد | 0 | 0 
| 108 | 102042078110 | سارة مثنى عبد الرزاق محمد_ | 98 | 100 | 99 | 94 | 100 | 94 | 100 | ناجع | 585 | 97.50 
|109 | 102042078111 | سارة محمد ضياء الدين جاسم_ 1 | 88_ | 92 | 85 | 56 | 80 | 94 | 83 | ناجع | 495 | 82.50 
|110 | 102042078112 | ساره احمد حسين علوان ||| 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | ناجع | 594 | 99 
111 | 102042078113 | ساره امین احمد مهدي | 96 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | ناجع | 593 | 98.83 
| 112 ] 102042078114 | ساره جلال محمد كاطع | 96 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | ناجع | 595 | 99.17 
113| 102042078115 | ساره عاصم عباس محمدنمر ____| 84 | 100 | 74 | 60 | صفر | صفر | صفر | معد | 0 | 0 
114| 102042078116 | ساره عصام فاضل حسين ||| 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | تاجح | 597 | 99.50 
|115 | 102042078117 | ساره مشتاق صباح محمد | 99 | 99 | 99 | 100 | 97 | 100 | 98 | ناججح | 594 | 99 
116 ]| 102042078118 | ساره منذر مجبل صادق ||| 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | ناجع | 595 | 99.17 
|117 | 102042078119 _| سجى مالك عبد الوهاب عبد عون |[ 92 | 92 | 97 | 76 | 90 | 84 | 92 | ناجع | 531 | 88.50 
|118 | 102042078120 | سحر علي حسن مسلم | 95 | 100 | 99 | 100 | 97 | 100 | 97 | ناجع | 591 | 98.50 
|119 | 102042078121 | سرى غسان شاكر محمد | 94 | 100 | 97 | 100 | 100 | 94 | 100 | ناجع | 585 | 97.50 
| 120| 102042078122 | سماحسن هادي كريم ||| 99 | 97 | 100 | 85 | 97 | 98 | 89 | ناجع | 576 | 96 
1211| 102042078123 إسماعمار طارق شحيت | 83 | 87 | م | م | 66 | م | 66 | مع | 0 | 0 
122 | 102042078124 | سماهيثم عبد الكريم عبد الفتاآحم_||_ | صفر | 100 | 97 | 98 | 100 | 91 | 95 | معد | 0 | 0 
|102042078125_]123 | شمس احمد فاضل عباس ||| 99 | 96 | 100 | 96 | 98 | 100 | 94 | ناجع | 589 | 98.17 
|124 | 102042078126 | شمس سلوان صبار عليوي | 95 | 98 | 95 | 89 | 99 | 100 | 100 | ناجع | 576 | 96 
125 1020420787 شمس علاء وهاب موجد 98 95 91 89 93 95 96 ناجح 561 93.50 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية : الكرخ الأولى رمز المدرسة : 078 رقم الصفحة من 6 إلى 9 
1 المدرسة : ثانوية المتميزات - المنصور 
الفرع : إحيائي الدور الأول 19 MMMM‏ 
|126 ]102042078128 | شمس علي محمدراضي <١‏ | 93 | 96 | 96 | 82 | 93 | 82 | 98 | تاجج | 542 | 90.33 
1271| 102042078129 |شمسفلاح حسن علوان | | 94 | 97 | م | م | صظض | م | 80 | معد | 0 | 0 


5 8 vê 5 

| 128] 102042078130 | شمس قاسم محمدمحمود | 96 | 96 | 85 | 85 | 96 | 93 | 89 | ناجج | 551 | 91.83 
129| 102042078131 | شمس مصطفى محمدحمودي | |[ 96 | 100 | 72 | 83 | 90 | 81 | 89 | ناجج | 522 | 87 
|130 | 102042078132 | شمس هاشم ماجد مرتضى | 92 | 96 | 99 | 87 | 95 | 100 | 87 | ناج | 569 | 94.83 

111| 102042078133 _| شهد شاكر حامد رئيس 1020 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | نجع _ . 
| 132 | _102042078134 | شيماء عبد الله حسين عباس || | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | ناج | 599 | 99.83 
133| 102042078135 _| صفا عبد الكريم محمود ضياء_|_ | 96_ | 94 | 96 | 92 | 98 | 100 | 89 | ناج | 576 | 96 
|134 | 102042078136 | صفا علي سامي صالح | 96 | 99 | 95 | 99 | 91 | 100 | 96 | ناج | 580 | 96.67 
|135 | 102042078137 | ضحى وضاح قاسم عبد الرحيم_ |[ 90 | 98 | 98 | 99 | 100 | 87 | 99 | ناج | 572 | 95.33 
102042078138__|136_ | طيبه صلاح كريم عبد الرحمن | |[ 91 | 100 | 94 | 88 | 61 | 81 | 85 | ناج | 515 | 85.83 





| 17] 102042078139 | طيبه عدي حاتم ابراهيم___ | صفر | 87 | صفر | 59 | صفر | صفر | 50 | معد | 0 | 0 
|138 | 102042078140 | طيبه فارس محمود منصور | | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | ناج | 599 | 99.83 
139| 102042078141 | طييهلؤي محمد جاسم 1000 | 82 | م |[ م | م | م | م | م | معد | 0 | 0 
|140 | 102042078142 | طبه محمد حمزه علاوي 1 |[ 97 | 98 | 100 | 100 | 95 | 97 | 98 | ناج | 587 | 97.83 
111| 102042078143 | عائشه سلمان عبد القادر سلمان_|_ | 80_ | 88 | صفر | 40 | صفر | 50 | 50 | معد | 0 | 0 
|142 | 102042078144 _| عانشه عدنان عبود كريم 1 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | ناجج | 597 | 99.50 
|143 | 102042078145 | غيد عباس طمه جوده | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ناجج | 598 | 99.67 
1441| 102042078146 | غيد عماد جدعان كرم |0 | 95_ | 100 | 100 | صفر | 100 | 100 | 94 | معد | 0 | 0 
|145 | 102042078147 _| فادية ناظم نوري فيروز_ |[ 94 | 98 | 98 | 86 | 98 | 88 | 90 | ناج | 562 | 93.67 
|146 | 102042078148 _| فاطمه احمد جبار ناجي | 96 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 97 | ناج | 593 | 98.83 
147| 102042078149 | فاطمه اسيل مصعب عبد الدائم | 66_ | 96 | 51 | %15 | 33 | 33 | 50 | معد | 0 | 0 
|148 | 102042078150 _| فاطمه حميد محسن كاظم | 96 | 100 | 100 | 89 | 92 | 76 | 90 | ناج | 553 | 92.17 
|149 | 102042078151 _| فاطمه حيدر كاظم عبد اللطيف_|_ | 96 | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 | 98 | ناج | 592 | 98.67 
0 | 102042078152 | فاطمه علاء عبد الحسين محمد علي 99 100 99 93 94 53 100 ناجح 8 | 96.33 


مدير المركز 
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9 رمز المدر 078 رقم من 7 إلى‎ r 
المدرسة: ثانوية المتميزات - المنصور‎ 
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لفرع : إحيائي الدور الأول 29 





| 102042078153 | فطمهعمد محمودرشيد | 94 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 97 | ج | 591 | 98.50 


151 

| 152 | 102042078154 _| فاطمه ماجد احمد عبدال_ | 84 | 97 | 90 | 67 | 100 | 87 | 88 | ناج | 525 | 87.50 
102042078155_]153 | فاطمه مازن هاشم خالد | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | ناجج | 599 | 99.83 
| 154 | 102042078156 _| فاطمه مناف رؤوف احمد | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | ناج | 599 | 99.83 
|155 | 102042078157 | فاطمه مهدي صالح عبد القادر|_ |[ 95 | 99 | 98 | 96 | 98 | 100 | 88 | ناج | 586 | 97.67 
| 156 | 102042078158 _| فاطمه وليد احمد عبد اللطيف | | 96 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 96 | ناج | 593 | 98.83 
7| 102042078159 _| فرح حيدراكرممحمود | 96 | 97 | 100 | 81 | 91 | 86 | 92 | ناجج | 551 | 91.83 
158| 102042078160 | فرح عبد الرزاق راضي محمد | 94_ | 99 | 100 | صفر | 86 | 95 | 91 | معد | 0 | 0 

|159 | 102042078161 ] فرح محمد حمود جاسم | 95 | 92 | 83 | 97 | 90 | 69 | 78 | ناج | 526 | 87.67 
|160 | 102042078162 | فرقان ياسر على محمد | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | ناج | 598 | 99.67 
611| 102042078163 _| قمر حيدر حماده جسن | 96 | 99 | 98 | 81 | 94 | 96 | 95 | ناجج | 564 | 94 

| 162 | 102042078164 _| كناري حسن صالح عبيد_1_ |[ 97 | 92 | 97 | 99 | 94 | 92 | 58 | ناج | 571 | 95.17 
|163 | 102042078165 _| كوثر محمد عبد النبي سبهان | | 98 | 98 | 98 | 100 | 98 | 99 | 97 | ناج | 591 | 98.50 
|164 | 102042078166 | لاناصفاءبهنام | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | نئاجع | 599 | 99.83 
|165 | 102042078167 _| ماريه محمود عمر ايوب ______| 95 | 94 | 93 | 83 | 79 | 89 | 69 | ناج | 533 | 88.83 
|166 | 102042078168 _| مروه ياسر عبد المطلب احمد | | 99 | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 | 94 | ناج | 595 | 99.17 
167| 102042078169 _| مريم حسن ناصر محسن 1 | 85 | 97 | 81 | 40 | صفر | 50 | 38 | معد | 0 | 0 

168 | 102042078171 | مريمحيدر جواد شرقي <<< | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ناج | 599 | 99.83 
169] 102042078172 | مريم خالد هاشم سلمان | 96 | 95 | 100 | 99 | 99 | 95 | 87 | ناج | 584 | 97.33 
170| 102042078174 | مریم عادل عزيز شكاكي 02 | 91 | 100 | 99 | 88 | 92 | 100 | 88 | ناج | 570 | 95 

|1711| 102042078175 _| مريم فراس نوري كاظم ______| 92 | 95 | 72 | 70 | 83 | 81 | 88 | ناج | 493 | 82.17 
|172 | 102042078176 | مريم قيس يعقوب محمد |11 | 97 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 97 | ناج | 595 | 99.17 
173| 102042078177 _| ميم ماج كاملاحمد ___| 97 | 94 | 98 | 94 | 99 | 94 | 90 | ناج | 576 | 96 

|174 | 102042078178 _| مريم مهدي نوري كسار | 96 | 96 | 97 | 96 | 100 | 100 | 98 | ناج | 585 | 97.50 
5 102042078179 | مریم مهند حميد رشيد 98 100 100 98 100 | 100 100 ناجح 6 | 99.33 
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176 | 102042078180 _| مريم وسام صالح مهدي | م | 95 | 96 | 91 | 89 | 90 | 70 | معيد | 6 | 0 
177| 102042078181 |مسره عادل عبود قدوري __| 90 | 98 | 96 | 93 | صفر | 100 | 61 | معد | 0 | 0 
|178 | 102042078182 | مسره عثمان صبارحمد ||| 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | تاجح | 598 | 99.67 
| 102042078183__]179 | ملاك خالد سعيد صالخ | 99_ | 100 | 100 | 96 | 99 | 100 | 98 | تاجح | 594 | 99 


150 ]102042078184 | منارمصد رضا عبد الصاحب عبد لامير | 97 | 97 | 99 | 94 | 92 | 95 | 86 | تاج | 574 | 95.67 
1811 | 102042078185 _| مته لله عمد شعلانمصد 2 | 80 | 90 | 73 | 69 | 65 | 69 | 72 | تج | 446 | 74.33 


182| 102042078187 | منى رغد شكر عبد علي ______| 86_ | 93 | 89 | صفر | 80 | 92 | 78 | معيد | 0 | 0 

|183 | 102042078189 _| ميسم امين مهنامرزوك _| 97 | 98 | 96 | 97 | 97 | 100 | 96 | ناج | 585 | 97.50 
|184 | 102042078190 _| ميناحسين على جبار | 96 | 98 | 100 | 100 | 97 | 100 | 99 | ناجج | 591 | 98.50 
|185 | 102042078191 | مينا عمر عبد الكريم عبد اللطيف__ | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | ناج | 599 | 99.83 
|186 | 102042078192 _| مينانصير عزيزجبار | 96 | 98 | 98 | 94 | 100 | 100 | 95 | ناج | 586 | 97.67 
|187 | 102042078193 _| مينه جمال خضيرمحمد | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | ناج | 599 | 99.83 
|188 | 102042078194 _| نباحيدر حميد علي | 94 | 100 | 100 | 96 | 50 | 98 | 91 | ئاجع | 538 | 89.67 
|189 | 102042078195 _| نبأرياض مجيدعلوان | 98 | 100 | 99 | 99 | 100 | 97 | 99 | ناج | 593 | 98.83 


|190 | 102042078196 _| ندى حسين كاظم عبدالرضا ___| 98 | 100 | 99 | 96 | 92 | 92 | 100 | ناج | 577 | 96.17 
|191 | 102042078197 _| ندى صباح عبد العزيز عيسى || | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | ناج | 597 | 99.50 
192| 102042078198 _| نرجس عباس كاطع محسن ____| صفر | 100 | 98 | صفر | 98 | 98 | 78 | معد | 0 | 0 

|193 | 102042078199 _| نعم رعدكاظمجواد | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ناجج | 598 | 99.67 
|194 | 102042078200 _| نور احمد عبدصالع | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ناجج | 599 | 99.83 
195| 102042078201 | نور الهدى علام عبد اللطيف حسن__ | 99_ | 94 | 100 | صفر | 95 | 100 | 93 | معد | 0 | 0 

196 | 102042078202 _] نور ثائر عبد المجيد عبد الرحمن___ | 98_ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ناج | 598 | 99.67 





197| 102042078203 _| نور حيدر فلح يعقوب _____| صفر | 99 | 97 | صفر | م | صفر | 83 | معد |[ 0 | 0 

|198 | _102042078204_| تور زياد طرق تصر 2 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | اج | 599 | 99.83 

|199 | 102042078205 | نور سعد محمد حسين ||| 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | ناجج | 597 | 99.50 
0 | 102042078206 | نور علاء عبد الامير حمادي 94 100 95 94 89 96 74 ا 8 | 94.67 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





1 : ز المدرسة ٠:‏ 078 قم الصفحة من 9 إلى 9 
لسري راد رمز المدر, رقم لى 
المدرسة : ثانوية المتميزات - المنصور 
الفرع: إحيائي الدور الأول 29 


اللخ كس ا سلس 3 كك كم و ل ووم اكع روا روتس روك لم ا 
|201 | 102042078207 _| نورهان اسماعيل مهدي محمد ____| 81 | 88 | 95 | 73 | 84 | 92 | 79 | ناج | 513 | 85.50 
202 | 102042078209 _| هبه عداي علي حسين________| 88 | 89 | 86 | صفر | صفر | 78 | 84 | معد | 0 | 
|203 | 102042078210 _| هبه قاسم عبدحسين | 96 | 99 | 96 | 95 | 90 | 96 | 76 | نئاجع | 572 _ 
241 102012075211 | هدى علاوحسينغي ______ | 95 |80 | 25 | م | 7 | 9 | se‏ | بد | 0 
12_05 | حبريس عد انهه ااا 8 و ا 


077| 1020078214 | بسر ساني لو عد رحن 09 100 
D021 08‏ | سر جا قاش یی 2 


|09 ارپین ا 








عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 


